風綺講節について 

•風向調節は必ずリモコンで巧ってください。フラップ•ルーバー、サイドフラップを無理に手で操作すると、正しく 
動かなくなることがあります。 

♦上下の風向調節について 


フラップ(上下 
風向調節型根)の 
可動範囲は 
運転モードに 
応じて異なります。 

し換気.空清グ 



■/で を-除湿 
除湿ち房 


暖房 • 加湿 
祀湿暖房 


>サイドフラップについて 


サイドフラップが開くと 
横唤化□から風が化まず。 
※横唤化□からの風は、 
ルーバーが 吹 化 □方向に 
向いているときじ出)ます。 




♦左ちの風向調節とサイドフラップについて 匯付位置が中央の場合 



ルーバーが動いている 
とき両方のサイドフ 
ラップが開きます。 
横峡出 I □からの風は、 
ルーバーザの出)□方向 
じ向いているとさに出 I 
ます。 


ルーバーが左寄 LJ で固 
定されているときちの 
サイドフラップは閉じ 
ます。 


成 1 

ルーバーがち寄りで固 
定:されているとき左の 
サイドフラップは閉じ 
ます。 


擎 县 

ルーバーが正面で固定 
されているときサイド 
フラップは開じます。 


据イ寸位置設定により、ルーバー、サイドフラップの動きが制限されまず。 


►38, 39ぺージ 


•室内温度が設定温度よりも高く（低く）なり、室外ユニットが停止している園、□义止!□からの風量が低めになると 
フラップ、ルーバーは停止します。上下、または上下左ち気流を設定しているときは、フラップが吹化□からの 
風をさえぎる位置まで移動して停止します。 

■快適エコ運転の場含 UMifegga 

•峡適エコ運転開始時に風エリア、および上下風向を設定していないとき、または運転中に風エリアを途中で取り 
消したときは下記の気流設定になりまず。 

上下風向を設をしていて、途中で止めたとき、フラップはその角度で固定されます。 


冷房‘除湿冷房 


除湿 

署^ 

冷気がときどきあたるように不規則な 
リズムで上下に動きます。 

を： 

暖気を真下に唤き下ろし、足元を暖め 
ます。 

奪 

風をフラップでさえぎり 

風があたりにくし ' i 空間を作り出します。 




























ISI ち IH 化化 ' "WL 

| Sl ^ 3CnliuBD 9 

pn^TPiiwp ■画 w^ 






ly ア 


包み込む気流で、風を感じない空間を 
作り出します。 

体に直接風をあてたくない場合におずすめです。 

運お中に I 風エリア I を押す。 


•フラップ、ルーバーが固定され、サイドフラップが開きます。 
♦風エリアを押ずごとに風エリアが変わりまず。 



据付位置設定が r ちすみ」のとき表示されません。 
《2据イ寸位置設定が r 左すみ」のとき表示されません。 


■風量を変えたいとき 


► 21 ぺージ 


運転モード 

ii ! 誦圍画圍 11議圆議111圍1圓111圍! 

快適エコ自動 
ちっとエコ自動 

除湿 

除湿冷房 
美航保湿冷房 
美肌保湿暖房 

、么ち 

ノで厉 

暖房 

加湿暖房 

自動 

加湿 

自動-しずか • 1から5まで （5 段階設定） 

換気 • 空清 

弱—►強 


■取り消したいとき 
[ liffil を押して解除を選択する。 

♦フラップ、ルーノ、'一が風エリア設定前の位置まで移動して停止します。 

ルーパーの停止位置によって、サイドフラップが閉じます。 

•快適エコ運転中は、自動で上下の気流設定を選びまず。 ISskBga 


【彻 a 垂_ 

•[±Tto I または I 左ち戚をIを押すと風エリアは取り消され、設定した風向で 
逞転します。 

♦L 左ち風向」を巧して風エリアを巧り消したとき、設定した風向になるまでの 
間に、もう一度1¢據駐:|を押ずと、ルーバー、サイドフラップはその位置 
で固定されます。 









































風 : cy 7 について 

•運転モードと据が位置の設定によって、フラップ(上下風向調節羽根)、ルーバー（左ち風向調節菊根）は風が直接 
あたりにくい角度で固定されます。 

♦気流制御を優先した風量制御（風量自動のとき）を巧うため、室内の負荷が高い場合には、十分ぶえない、暖まら 
ない場合がありまず。 

•風量が下がると、サイドフラップからの風を感じなくなることがあリます。 

♦風エリアを設定するとパワフル•□ング運転が取り消されます。 

•下記の運転中は風エリアを設定できません。 



■据付位置と左ち気流について 

据付位置によって、左ちの気流エリアが変わりまず。 



据イ寸位置について iMJcfegga 


■運乾モードと上下気流について 























































































































冷ち • 暖房能力を/ \ ワーアッつずる 




ド J 議誦圓 

謹 ■! 


□ □ 


□[ 


気0^定を選がずる 



ブ 

2 


運き神にを押す 

♦停止中は選択できません。 


気流設定 


区ニュ -/ 漉 I 


;で 

I を選択し、 


を押す。 


3 


:ぉ主:;占 


で設定したい気流を 



1 = r 

\lEBBill 1 / 

i;; 

おお:おおお:巧おおを茲?:お;:;おお:;お:おお:;お:巧みお:おおを巧が^ 

選巧し、 iflEI を巧ず。 

し •• バ1 

n 



4 


で ra を選ぉし、 


を押す。 


■風向を変えたいとき 


► 22, 23ページ 


参□ング運転時は上下風向を変更すると□ング運転が玻リ消されます。 


■取り消したいとき 

手順 1〜3 を巧い、 4 で旺1を選択し、 


にユ -/ 漉 


を巧す。 


♦もとの運転モードにもどります。 
































































パつーアップした冷房•暖房で 
すばやぐ陕適な 
室巧湿度にします。 
寒の寒さの厳しし>日‘ ^ 
養瓜墨い眉の帰害猜などに 
おずすめです。 

パクフル 


手順3で 


パワフル 


を選択し、 


にユ -/ 漉 


を押す。 


>パワフル運転を設定すると下記の運転になります。 

•ち房-除湿ち房-美肌保湿を房運転時-*^パワフル冷房 
•暖房-加湿暖房-美肌保湿暖房運転時ーパワフル暖房 

I フラップの向き _ 

フラ、ジブの向き 

パワフル達転開始時、 が 

上下風向を設定して I M - 

いないときはち図の A 、 

を度となりまず。 


IHHI 

m 7 


風の居く距離が長くなる 
風量、風向設をです。 

お部屋の端まで 
戚を届けたい場含に 
おすすゆでず。 

□ング 


手順3で 


I を選がし、 


を押す。 


参□ング運転を設定ずると下記の運転になります。 
•冷房-除湿を房-美邮保湿を房運転時^ロングを房 
•暖房-加湿暖房-美凯保湿暖房運転時^□ング暖房 
参上下風向は固をされまず。 

• 脚を.1 を押すと □ ング運転は雜陈され 
上下風向が設定されまず。 

■フラップの向きと運乾モード 

I 。ング冷房 r □ンヴ暖這 


酌つ)! 




。ンヴ暖房 




パつフル運霸についで 

參パワフル運転開始時、上下風向を設定していないとき 
フラップは風量が最大となる角度になりまず。 

このときパワフル運転を取り消してもフラップの角度 

は変わりません。 _ 

お好みに合わないときは I 上下風向 I で上下風向を変えて 
ください 。 HsMfckBBa 

ロング運輸じついで 

參パワフル運転と同じ風量設定になりまず。 


•運転音は大きくなりまず。 

参風量は変えられません。 

•通常の暖房運転より風量が大きく、峡き化す風の温度 
がほめになる場合があるため、運転開始後しばらくは 
十分な暖かさを感じられないことがあります。 

•下記の運転中はパつフル運転、□ング運転を設定でき 
ません。 

峽適エコ、陈湿、如湿、換気 • 空清、水で脱臭、 

カビショック、へや干し、けつろ防止 _ 

参パワフル.□ング運転中に [ i 転/停止 I を押すと、パワフル- 
□ング運転は解除され、運転を停止します。再度、 
屛ふ鶴 I を押すとパワフル•□ング運転前の運転モード 
で運載を再開しまず。 

♦ IJiygj を押してもパワフル運転、□ング運転は取 U 
消されまず 。 iMBsfcgga 





























タイマーを使ラ 


タイマーは]回だけの運輯ですので、 
その都度設定してください。 



■ Am 

タイマ' 



夕のような場合には、クイマーの再設定 
をしてください。 

•電源プラグをコンセントから抜いたとき 
参停電したとき 
•ブレーカーが'作動したとき 
•リモコンの電池を交換したとき 


■取 L ぶ!^たいとき 

を了/聴肖〕を押す。 

または!^を巧して 9113111 を表をさせ、 

もう一度 [视タィマ-.: I を巧す。 


織織纖纖縱織纖游纖織纖織織織纖 


タイマーを設眾ずる 


運転を開始、停止する時刻を設定します。 

f 現巧時刻が含っていることを確認し、 
タイマーを押す。 

•合っていない場合は、時刻を合わせます。 


で設定したいタイマーを 
を巧す。 


選択し、 


にユ -/ 漉 


時刻切タイマーを23:30に設定する場合 


にユ-/まを 


時刻を選おし、 

を押す。 lilbit 


を押すごとに .". ―… 

10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 




































お目覚めの綺間、 

帰宅赔間などに含ねせて 
ご使箱になると便利でず。 

時刻入 

I 謬 Ipipil 


おやすみ前などに 
ご使巧になると樓利です。 

時刻切 



手順2 


にュ -/ 總 


時刻切タイマー 


を押す。 


を選択し、 


畴麵 AW ™ 


iroBi 


■時刻タイマーを変更したいとき 
手順ブ〜2を巧い、 


予約時刻変更 


を選択し、 


を押す。 


時刻を変更し、 I 旧面翔 を巧す- 
■どちらかの時刻タイマーを取り消したいとき 
手順ブ〜2を巧い、で ！!兩 ii を選巧し、 
■すべての時刻タイマーを取り消したいとき I 終了/取消 I を巧す< 
または 手順 1 を巧い、2で fegfeBMH を選択し、 
を巧す。 

參本体のタイマーランプが消なします。 


を巧す。 


醜賴麵 

li^Hl 

i A: 抱がボ;？お 

畴刻職卜 
111111 


タイマーについて 

•切タイマー、時刻切タイマーは時刻入タイマーと同時 
に設定できます。 _ 

•切タイマー設定中に [ ist (お:, I を押ずと、現在の設定時 
間が表示されます。 . 

♦時刻乂タイマーをそ約すると、その時刻にリモコンの設 
を温度となるように、最長1時闇前から運転を始めます。 
•運転停止する時闇が、切タイマー、時刻切タイマーの 
設定時間からずれることがあります。 


•下記の運転中は、切クイマー、時刻タイマーを設定で 
きません。 



♦切タイマー設定中に時刻切タイマーを予約すると、切 
タイマーは解除されまず。(逆の場合も同様でず。） 
•時刻クイマーをモ約すると、同じ時刻が次回も記憶さ 
れています。（リモコンの電地を交換すると、記憶内 
容は消えまず。） 


組合せ予約について 

•切タイマーまたは時刻切タイマーと、時亥リ乂タイマー 
を組み合わせて予約ができます。 下記の例を参考に 
してください。 

























































































快旧をサポートずる 


快お運範 



室内の温度と湿度をコント□-ルして、 

快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。 



^ 現在時刻が合っていることを確認し、 

7 1^311を巧す。 

•合っていない場合は、時刻ををわせます。 aE ^9 


2 

3 



快眠 コース 


を選巧し、 



を押す。 



除湿ぶ房快おで6:00じ起なする場合 



除湿冷房快眠 


を選択し、 


BM I が田寸一 


を房げ眠、除湿を房快眠、美肌を房快眠、暖房快お、 
加湿暖房快眠、美肌暖房快おから選べまず。 



4 



で起巧時間に 


合わせて、を押す。 



を押すごとに10分ずつ 


Iwia I 

II ■韩 


変わり、押し続けると連続で変わりまず。 
•本体の運転ランプが点灯します。 

•風エリアが設定されまず。 


■風向を変えたいとき 


►22 〜25ぺ-ジ 


■起床時間を変更したいとき 
快眠運範中に fesii で運乾時間を変更する。 

• P ..... - ......... j を巧ずごとに10分ずつ変わり、 

押し続けると連続で変わります。 

•上記の手順ブ〜4を繰り返して変更することもできます。 


■停止したいとき [ 運転/停止 ] を押す。 
♦本体の運転ランプが消なしまず。 

■取り消したいとき 

終了ノ耿肖 I を巧す。 

♦取リ消し後は、リモコン表示内容で運転 
を続けます。 





























































